Franciszek Morawe 


pensyonowany maszynista c. k. uprz. kolei północnej, 


przeżywszy lat 63, po ciężkiej a dolegliwej chorobie opatrzony św. Sakramentami, przeniósł 
sie do wieczności dnia 30 Kwietnia 1891 r. 


Pozostala żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciól i Znajomych na wyprowadzenie zwłok, które 
się odbędzie w Sobote dnia £-go Maja b. r. o godzinie 4-tej popoludniu z domu przy ulicy Szlak l. 38, 


wprost na miejsce wieeznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Sobotę dnia 9-go Maja 1891 r o godzinie S-mej rano w kościele św.* Floryana-—— 


